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Claudia Patricia Díaz Guillén, la enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez, sale 
de la corte nacional en Madrid, España, el lunes 24 de septiembre de 2018. [Foto AP/Paul 
White] 


Claudia Díaz Guillén, una enfermera extraditada a Estados Unidos desde España, pasó 
de cuidar la salud del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez a comandar la 
tesorería nacional y un fondo milmillonario de inversiones con fondos petroleros. 
Encara tres cargos penales. 


MARACAIBO/VENEZUELA — El fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, 
fundador del movimiento socialista conocido como la revolución bolivariana, le tuvo 
tanta confianza y cariño que, primero, la aceptó como su enfermera y, luego, decidió 
nombrarla tesorera de la nación y secretaria de un fondo millonario del Estado. 


Claudia Díaz Guillén, una militar retirada de 48 años, no ejerce hoy cargo político 
alguno en el gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de su protector. Está detenida en una 
cárcel de Florida, Estados Unidos, recién extraditada desde España, acusada de recibir 
sobornos milmillonarios gracias a sus cargos. 


Su nombre volvió a ser tendencia en las agencias y medios periodísticos mundiales 
luego que un tribunal federal de West Palm Beach le negara la libertad bajo fianza por 
“riesgo de fuga”, este viernes, apenas 24 horas después de que las autoridades 
españolas la entregaran a Estados Unidos. 


Se pudo conocer que la Fiscalía del Distrito Sur estadounidense la sigue por tres delitos: 
uno por “conspiración para competer blanqueo de capitales” y dos por “blanqueo de 
capitales” haciendo uso de la banca de Miami, Florida. 


TAMBIÉN LEA 
Oro en bóveda secreta apunta a la exenfermera 
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¿Quién es ella? 


Díaz Guillén es una oficial que alcanzó el rango de sargento técnico y que, entre 2011 y 

2013, fungió como directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y secretaria 
del Fondo de Desarrollo Nacional (Fondén), una institución creada por Chávez en 2005 
para invertir los millonarios recursos que recibía el país suramericano por concepto de 

exportaciones de petróleo. 


Dirigentes opositores y organizaciones independientes criticaron el manejo opaco del 
Fondén, hasta calificarlo como “la caja negra de Chávez” con fines geopolíticos. Se 
considera que este fondo manejó hasta 100.000 millones de dólares. Solo en 2011, 
recibió hasta 25% de las regalías petroleras. 


Poderopedia, un portal especializado en perfiles de gobernantes y dirigentes políticos 
de Venezuela, destaca que Díaz Guillén es esposa de capitán retirado del Ejército y 
exedecán (jefe de seguridad) de Chávez, Adrían Velásquez. 
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¿De qué se le acusa? 


Una serie de publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación 
(ICIJ, por sus siglas en inglés) señaló al esposo de Díaz Guillén como cliente del bufete 
panameño Mossack Fonseca para poder lavar dinero y evadir impuestos, también 
mediante la firma suiza V3 Capital Partners LLC. 


Esa asociación le permitió al militar retirado crear una empresa en un paraíso fiscal en 
la República de Seychelles, un grupo de 115 islas del océano Índico, al noreste de 
Madagascar, a 13.500 kilómetros de distancias de Venezuela, de acuerdo con los 
reportajes conocidos popularmente como los Panama Papers. 


La investigación permitió determinar, además, que Velásquez tuvo participación en 
otras cinco empresas domiciliadas en Panamá, también con tales fines. 


Díaz Guillén y su pareja migraron de Venezuela luego de la muerte de Chávez, 
anunciada en marzo de 2013, según informes de prensa del país suramericano. 


Otras noticias precisaron que ambos fijaron residencia temporal en Repúblcia 
Dominicana, al menos hasta mediados de 2015, en una zona de Punta Cana cuyas 
viviendas costaban entre 400.000 y 1,6 millones de dólares. 
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“Esquema" corrupto 


Las acusaciones de la justicia estadounidense en contra de la pareja cercana al 
mandatario fallecido, en 2020, revelaron más detalles de sus presuntos vínculos con un 
“esquema de lavado de capitales y sobornos internacionales”. 


Díaz Guillén y Velásquez participaron en un método de corrupción a través del sistema 
cambiario de Venezuela por al menos 1.000 millones de dólares. Los esposos residían ya 
en Madrid, España, al momento de la acusación penal. 


La justicia norteamericana señaló entonces como su cómplice al empresario venezolano 
Raúl Gorrín, conocido por comprar en 2013 la mayoría accionaria del canal privado de 
noticias Globovisión y acusado por Estados Unidos en agosto de 2018 de conspiración y 
comisión de lavado de capitales. 


Según Estados Unidos, Díaz Guillén y Velásquez recibieron “millones de dólares en 
sobornos” para que la enfermera de Chávez asegurara los derechos sobre transacciones 
internacionales de cambio de divisas a “tasas favorables”. 


La acusación formal de la justicia estadounidense indicó que Gorrín transfirió dinero 
tanto a Díaz Guillén como a Alejandro Andrade, otro tesorero venezolano, para el 
beneficio de ambos y para la compra de jets privados, yates, casas, caballos de carreras, 
relojes de alta gama y una línea de moda. 


Andrade, conocido en la política venezolana como “El Tuerto”, también exescolta de 
Hugo Chávez, recibió en 2018 una sentencia de 10 años de cárcel en Estados Unidos. 
Quedó en libertad en febrero pasado por sus colaboraciones, admisiones y revelaciones 
a la justicia norteamericana, sin embargo. 
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¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las 
notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. 


